pianistka, członek Związku Zaw. Muzyków w Krakowie, 
członek Straży Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa 


przeżywszy lat 60, po kr tkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 30 stycznia 1948 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 3 lutego 1948 r. o godz. 9 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które to smutne obrzędy zaprasza 


stroskana: 
rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakewie. ul. Miko!ajska 12 


Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-67 


